Por culpa del amor 
Choro latino 


No me puedo escapar 
de tu prisión... 

estoy como atado 

a tu corazón; 

mi libertad 

la vendí muy mal... 
fueron migajas 

de amor nada más. 


Ciego de amor 

no supe ver 

que allí en tu mirada 
guardabas la trampa 
y así caí... 


Por culpa del amor 

estoy aquí 

encadenado 

a mi dolor 

que quema como un fuego 
sin darme calor 

y sabe a miel amarga, 

a sal con dulzor, 

a ecos sin sonido. 


Entre el diablo y mi error... 
ahí estás vos; 

serpiente al acecho, 
veneno de amor; 

fuiste al final 

puñal sin manchar, 

viento que sopla 

sin saber aullar. 


Muerto por vos 

me acostumbré 

a estar tras tus rejas 
anclado al capricho 
de tu desdén... 
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